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Antrag 

der Fraktion der SPD 


Verbesserte Sicherheitseinrichtungen für Gefahrgut-LKW 


Die nicht abreißenden Unfälle mit Gefahrguttransporten in den 
letzten Monaten haben allen Bundesbürgern die tatsächliche Ge- 
fährlichkeit solcher Transporte vor Augen geführt. Diese Ge- 
fährdungen werden sich nicht vollständig vermeiden lassen. Sie 
müssen aber drastisch vermindert werden. Hierfür muß das 
Nötige und Möghche getan werden. Der Bürger muß vor dem 
Risiko aus dem Transport gefährlicher Güter wirkungsvoll ge- 
schützt werden. 

Der Bundestag wolle beschließen; 

Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit und zum Schutz der 
Umwelt bei Gefahrgut-Transporten haben deutsche Firmen 
Transportfahrzeuge mit optimierten passiven und aktiven Sicher- 
heitseinrichtungen (TOPAS) entwickelt und erprobt (niedriger 
Schwerpunkt, Unterfahrschutz, automatische Feuerlöscheinrich- 
tungen etc.). Die Bundesregierung wird auf gef ordert, diese 
bewährten konstruktiven Maßnahmen und Einrichtungen in ver- 
bindhche Bauvorschriften umzusetzen. 

Bonn, den 6. November 1987 


Dr. Vogel und Fraktion 
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